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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve 
stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen 

KERNENERGIEWET 

Bij beschikking van de Minister van Infrastructuur en Milieu zijn, onder het daarbij vermelde nummer, 
vergunningen verleend voor het verrichten van handelingen en/of werkzaamheden met radioactieve 
stoffen, toestellen en splijtstoffen. 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen 
tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet 
worden ingediend bij de directie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, ter attentie 
van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 
afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag. 

Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van deze brief vermelde datum. Op de envelop en op het 
bezwaarschrift dient het woord 'bezwaar' te worden vermeld. 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten: 

a. de naam en het adres van de indiener; 

b. de dagtekening; 

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of 
kenmerk); 

d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen; 

e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. 

Het niet-voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift. 

Verleend 

Radioactieve stoffen/bronnen/röntgentoestellen 
2 juni 2015 

2015/0395-8 onder wijziging van de op 14 november 2002, aan Stichting Sint Antonius Ziekenhuis, 
gevestigd te Nieuwegein, verleende vergunning met nummer 2002/73 082, AI/CK/B/KEW, laatstelijk 
gewijzigd op 10 oktober 2014, met nummer 2014/0561-14 voor het verrichten van handelingen met 
radioactieve stoffen ten behoeve van medische diagnostiek, medische therapie, ijk- en referentiedoel- 
einden, transmissiemetingen, medisch-wetenschappelijk onderzoek, in-vitro diagnostische bepalingen 
en de sentinel node procedure, en voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling 
uitzendende toestellen ten behoeve van medische diagnostiek binnen de locatie van het Sint Antonius 
Ziekenhuis Nieuwegein, gelegen aan de Koekoekslaan 1 te Nieuwegein; voor het verrichten van 
handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van medische diagnostiek, ijk- en referentiedoelein- 
den en de sentinel node procedure, en voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling 
uitzendende toestellen ten behoeve van medische diagnostiek binnen de locatie van het Sint Antonius 
Ziekenhuis Utrecht, gelegen aan de Soestwetering 1 te Utrecht; voor het verrichten van handelingen 
met een ioniserende straling uitzendend toestel ten behoeve van medische diagnostiek binnen de 
locatie van Sint Antonius Polikliniek Houten, gelegen aan Hofspoor 2 te Houten, en voor het verrichten 
van handelingen met een ioniserende straling uitzendend toestel ten behoeve van medische diagnos¬ 
tiek binnen de locatie van Sint Antonius Polikliniek Utrecht Overvecht, gelegen aan de Neckardreef 1 
te Utrecht. 


1 


Staatscourant 2015 nr. 16389 17 juni 2015 




